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PART III 
Education Department 


വിജ്ഞാപനം 


(2 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 10 / 9654/ 2011. 


2011 ആഗസ്റ്റ് 18. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 07/ 8782 / 2011. 


2011 ആഗസ്റ്റ് 16 . 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2004 ജൂൺ മാസത്തിൽ 
നടത്തിയ കെ . ജി. സി. ഇ . പരീക്ഷയിൽ 60275 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമാൻ ഷിജു , സി . കെ . എന്ന ആൾക്ക് 
നൽകിയ കെ . ജി. സി. ഇ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2005 നവംബർ മാസത്തിൽ 
നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ യിൽ 
കോട്ടയം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും 
8202035 0 രാജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശീമാൻ 
സെബാസ്റ്റ്യൻ ആന്റണി എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 


-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 7 / 9477/ 2011 . 

2011 ആഗസ്റ്റ് 24. 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു - സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ടോ ളർ 1998 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ - മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഡിപ്ളോമ പരീക്ഷയിൽ കോട്ടയം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് 


16th AUG. 2011 ] 


EDUCATION DEPARTMENT 


കോളേജിൽ നിന്നും 15681 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശ്രീമാൻ മനീഷ് പി. നായർ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


കോളേജിൽ നിന്നും 15153 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
സീമ , വി . എ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 14/2772 /2011. 

2011 ആഗസ്റ്റ് 26. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1991 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്ളോമ പരീക്ഷയിൽ തൃശ്ശൂർ വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


